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Zehnter Abschnitt.
§• 81.
so geniigt <p = k g^ der Bedingting 2. und zugleich den iibrigen Bedinguugen 1., 3., 4. Die Constante & wird, wenn das Problem gelost 1st, aus der Menge m der rnitgetheilten Elektricitat be-stimmt.
'   Aus der Symmetrie der Bedingungen 1.  bis 4 ergiebt sich, dass <p eine gerade Function von g ist, d. h. dass
qp (a;, y,—g) = q> (x, IJ, *)
sein muss. Daher kann die Bedingung 3. auch durch die Be-dingung
(2)
= 0,   fiir 8 ,= 0,    ausserhalb S
ersetzt werden, und es geniigt, wenn qp fiir positive Werthe von 8 bestimmt ist.
Die Flachendichtigkeit <5 der Elektricitat an einer Stelle aj, y der Flache 8 erhalt man, wenn go bekannt ist, aus
(3)
innerhalb 8
[Bd. I, §. 134 (2)J.
Diese Function 93 lasst sich wegen der Differ entialgleichung 1. nach der Metliode der particularen Losungen durch ein Integral darstellen :
(4)
da d
worin y = i y«2-f-/32; und <P(«,/3) eine aus den Grenzbedingungen zu bestimmende Function von oc, ft ist.
Wenn an Stelle der Bedingungen 2., 3. die Function <p in der ganzen Ebene a = 0 gegeben ware, so ware die Function $ durch den Fourier' schen Lehrsatz bestimmt. So aber erhalt man zurBestimmung der Function 0 die folgenden beiden Bedingungen:
+ 00
(5)            1 1 <& (a, 0) g* <« « + /»»> d a d 0 = 7c       innerhalb S,
~i j
- CO
+   00
(6)          || ®(u,p)ye*v* + W da dp = 0   ausserhalb S,
und fiir die elektrische Dichtigkeit erhalt man aus (3):